Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 1 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية ١‏ 
امت راه 


ق 5 5 م ۳ 4 TT‏ .4 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكليه الملك فهد الأمنيه 
بأن المتدربة / اروى خالد سليمان الخليفي هوية وطنية رقم(”8197.7.5١٠)‏ 

قد اجتازت برنامج (إعداد ميثاق الأداء الوظيفي) 


والذي عقد خلال الفترة من 8/1/7 54 5 ١ه‏ إلى ٤١٤١/۳/۶‏ ١ه.‏ 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام كلية للك نهد الأمنية 
سید 7ے اللواء/ يمحا 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علسي بن عبدالرحمن الدعيج 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية ١‏ 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 
3 6 
(شهادة) 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية ا ملك فهد الأمنية 


بان المتدربة / اروى خالد سليمان الخليفي هوية وطنية رقم ( )۱٠۸۷۹٦۰۳۰٩‏ 


قد اجتازت برنامج (مهارات تصميم الحقائب التدريبية )۴٤۲‏ 


والذي عقد خلال الفترة من 5448/7/١5‏ ١ه‏ إلى 5445/7/٠١‏ اه. 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام كلية الملك نهد الأمنية 


9ه اللواء/ # 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علي بن عجدالرحمن الد عسيج 


bg êl wren بوه‎ hm 
أي كشط أو تعديل في الشهادة يلقيها‎ 


